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1 ال ني يان تأوبلى 
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(12) طا 


الکامل في تواتر حديث لأن یمتائ جوف أحدكم قيحا خير له من 
أن يمتلئ شعرا من ( 12 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيان تأويله 


المقدمة : 
بسم الله وكفى ء وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفی ء أما بعد : 


بعد کتابی الأول ( الكامل في السّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها 
من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ء من أصح الصحيح إلي أضعف الضعیف ء مع الحكم 
علي جميع الأحاديث ء وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ء آثرت أن 
أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها . 


_ روي البخاري في صحيحه ( 6155 ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله لأن یمتائ جوف رجل 


قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا . ( صحيح ) والقيح الصديد وحتي يريه أي حتي يأكل قلبه . 
_ وروي مسلم في صحيحه ( 2261 ) عن أبي سعید الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول الله 
بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن یمتائ جوف 


رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا . ( صحيح ) 


_ وهو حديث مروي عن سبعة ( 7 ) من الصحابة وهم : أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعد بن 
أي وقاص وابن عمر ومالك بن عمير وعوف بن مالك وسلمان الفارسي . 


اا 00 0 0 ا[ 2 


_ وقد أخذ التابعون والأئمة في تأويل هذا الحديث مذھبین ء الأول من قال أن الحديث وارد في 
الشعر الذي فيه هجاء النی ء وقد ورد ذلك باسناد ضعيف من حدیث جابر وعائشة ء والثابت 
المتواتر عن النبي أنه قال الحديث في الشعر عموما ء وهذا الجزء كفيل باثبات ذلك . 


والمذهب الثاني وهو الصحيح أن الحديث وارد في الإكثار من الشعر حتي يملا أو بكاد يملا جوفه 
حتي يشغله عن القرآن والحديث والذكر. 


ومن ذلك قول الإمام أبو عبيد ( غريب الحديث / 1 / 163 ) ( وجهه عندى أن يمتائ قلبه من 
الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه من أى الشع ركان » 
فأما إذا كان القرآن والعلم الغالب عليه فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر ) 


وروي الحديث ابن حبان في صحيحه ( 13 / 95 ) وبوب عليه فقال ( باب الزجر عن أن يغلب علي 
المرء الشعر حتي يقطعه عن الفرائض وبعض النوافل ) ء وقال بهذا التأويل كثير من التابعين 
والأئمة وهو الأقرب . 


_ وفي هذا الكتاب آثرت أن أجمع الأسانيد الخاصة بهذا الحديث لا لبيان صحته بل لبيان تواتره » 
وقد ورد هذا الحديث من نحو ( 25 ) طريقا عن النبي ء إلا أني لا أحسبها كلها في العدد ء وانما 
أحسب الطرق المختلفة فقط ء فإن تكرر راو ما في بضعة أسانيد عددتھا إسنادا واحدا . 


وتبین أن الحديث له ( 12 ) طريقا مختلفا إلى النبي » وهذا يصل إلي حد التواتر ء أو علي أقل القليل 
يصل إلي حد الشهرة قطعا ويثبت الحديث عن النبي بلا خلاف . 


مع التنبه أي لا أعير كبير اهتمام لاختلاف الصحابي ء وانما المهم أن تكون الطرق مختلفة ولو إلي 
نفس الصحابي طالما أن الصحابی لم يتفرد بالحديث ء والصحابة كلهم عدول . 


كذلك التنبه لتغیبر كلمة ( حدثنا ) في الأسانيد إلي ( عن ) وهي مسألة مبسوطة في علم الحديث » 
وهي مسألة سائغة لا بأس بها ء وانما لا يتم تغيير صيغة التحديث إلي العنعنة في حالة الرواة 


المدلسين وما شابه > حتي لا يستدرك علي مستدرك في ذلك . 


__ من روايات الحديث : 


1_ روي البخاري في صحيحه ( 6155 ) عن أي هريرة قال قال رسول الله لأن یمتائ جوف رجل 


قيحا يريه خير من أن یمتائ شعرا . ( صحيح ) 


2 روي مسلم في صحيحه (2261) عن سعد بن أبي وقاص عن النبي قال لأن یمتائ جوف أحدكم 


قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا . ( صحيح ) 


3_ روي البخاري في صحيحه ( 6154 ) عن ابن عمر عن النبي قال لأن یمتائ جوف أحدكم قيحا 


خير له من أن يمتائ شعرا . ( صحيح ) 


4 روي مسلم في صحيحه ( 2261 ) عن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول الله 
بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن یمتائ جوف 
رجل قيحا خير له من أن یمتلئ شعرا . ( صحيح ) 


5 روي الطبري في تهذيب الآثار ( 819 ) عن عمرو بن حريث عن عمر قال قال رسول الله لأن 
يمتائ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتائ شعرا . ( صحيح ) 


6 روي الطبرانی في المعجم الكبير ( 19 / 295 ) عن مالك بن عمير أنه شهد مع النبي يوم الفتح 
وخیبر والطائف وكان رجلا شاعرا فقال يا رسول الله أفتني في الشعر فقال لأن يمتلئ ما بين لبتك إلى 


عاتقك قيحا خير من أن یمتائ شعرا . ( حسن ) 
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7_ روي معمر في الجامع ( 20503 ) عن طاوس قال قال رسول الله لأن یمتائ جوف أحدكم قيحا 


خير له من أن يمتائ شعرا فإذا سمعتموه ينشد فاحثوا في وجهه التراب . ( مرسل صحيح ) 


8_ روي الطبراني في المعجم الكبير ( 18 / 79 ) عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله يقول 
لأن یمتائ جوف أحدكم من عانته إلى لهامته قیحا يتخضخض خير له من أن يمتلئ شعرا . ( 


صحيح لغيره ) 


9 روي الطبرانی في المعجم الكبير ( 6132 ) عن سلمان قال قال رسول الله لأن یمتائ جوف 
أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا . ( صحيح لغيره ) 


__ أسانید الحدیث : 


1_ رواه مسلم في صحيحه ( 2261 ) عن مجد بن المثني العنزي ومجد بن بشار العبدي عن مجد بن 
جعفر الهذلي عن شعبة عن قتادة بن دعامة عن يونس بن جبير عن مجد بن سعد عن سعد بن آي 
وقاص . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه . 


2_ رواه الترمذي في سننه ( 2852 ) عن مجد بن بشار عن یحي القطان عن شعبة عن قتادة بن 
دعامة عن يونس بن جبير عن مجد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص . وهذا إسناد صحيح ورجاله 
ثقات ولا علة فيه . 


3_ رواه أحمد في مسنده ( 1509 ) عن مجد بن جعفر الهذلي وحجاج بن مجد المصيصي عن شعبة 
عن قتادة بن دعامة عن يونس بن جبير عن مجد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص . وهذا إسناد 
صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه . 


4 رواه أحمد في مسنده ( 1510 ) عن حسن بن موسي الأشيب عن حماد بن سلمة عن قتادة بن 
دعامة عن عمر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص . وهذا إسناد حسن علي الأقل ورجاله ثقات وعمر 
بن سعد ثقة ولا يقل عن صدوق وإنما تكلم الناس فيه كما قال ابن حجر في التقريب ( صدوق مقته 
الناس لكونه كان أميرا علي الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي ) » وفي المسألة كلام » وليس لك 
مجردا يعد جرحا » وقال عنه العجلي ( ثقة ) » وعلي كل فلم يتفرد بالحديث . 
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5 رواه البخاري في صحيحه ( 6155 ) عن عمر بن حفص عن حفص بن غياث عن الأعمش عن 
آي صالح السمان عن أبي هريرة . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه . 


6_ رواه مسلم في صحيحه ( 2260 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث ومجد بن خازم 
عن الأعمش عن أي صالح السمان عن أبي هريرة . 


ورواه عن أبي كريب مجد بن العلاء عن أبي معاوية مجد بن خازم عن الأعمش عن أبي صالح السمان 
عن أبي هريرة . 


ورواه عن عبد الله بن سعيد الأشج عن وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة . وكلها أسانيد صحيحة ورجال ثقات ولا علة فيها . 


7 رواه الترمذي في سننه ( 2851 ) عن عيسي بن عثمان الرملي عن يحبي بن عيسي الرملي عن 
الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة . وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي يحي الرملي 


8_ رواه أحمد في مسنده ( 7814 ) عن الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي 
صالح السمان عن أبي هردرة . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه . 


9 رواه أحمد في مسنده ( 8175 ) عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن عيسي بن ماهان الرازي عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح السمان عن أي هريرة . وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات وعيسي 
بن ماهان صدوق إن لم يكن ثقة أخطأ في بضعة أحاديث فقط ولم يتفرد بالحديث . 


ااا ا 


0_ رواه أبو نعیم نی المنتخب من كتاب الشعراء (1 / 43 ) عن أحمد بن عبید الله بن محمود 
عن عبد الله بن حماد العسكري عن سعيد بن القاسم العدوي عن القاسم بن هان المصري عن 
موسي بن علي عن علي بن رياح عن أبي هريرة . وهذا إسناد ضعيف لضعف القاسم بن ھا 
ولجهالة حال سعيد العدوي وعبد الله العسكري وأحمد بن محمود مستور لا بأس به » والحديث 


ثابت من طرق أخري . 


1_ رواه البخاري في صحيحه ( 6154 ) عن عبيد الله بن موسي العبسي عن حنظلة بن أبي 
سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا 
علة فيه . 


2_ رواه الدارمي في سننه ( 2705 ) عن عبيد الله بن موسي العبسي عن حنظلة بن ابي سفيان عن 
سالم بن عبد الله عن ابن عمر . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه . 


3_ رواه أحمد في مسنده ( 4955 ) عن إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن 
سالم عن ابن عمر . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه . 


4_ رواه أبو يعلي في مسنده ( 5573 ) عن شجاع بن مخلد الفلاس عن مكي بن إبراهيم الحنظلي 
عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه . 


5_ رواه مسلم في صحيحه ( 2261 ) عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن الليث بن سعد عن يزيد بن 
الھاد اللیٹی عن يحنس بن أبي موسي عن أبي سعيد الخدري . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا 
040 


6_ رواه أحمد في مسنده ( 10975 ) عن يونس بن مجد المؤدب عن الليث بن سعد عن يزيد بن 
الهاد عن يحنس بن أبي موسي عن أبي سعيد . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه . 


7_ رواه البزار في مسنده ( 247 ) عن زهير بن مجد المروزي وأحمد بن إسحاق الأهوازي عن خلاد 
بن يحبي السلمي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن 
الخطاب . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه ولا يضره أن روي من طريق أخري موقوفا 
من قول عمر فإنما أخذه عن النبي وكلا الإسنادين يصح . 


8_ رواہ الطبراني في المعجم الأوسط ( 7478 ) عن مجد بن شعيب الأصبهاني عن سي بن 
عنبسة الرازي عن عبد الواحد بن واصل عن واصل قال حدثني أبي يزيد بن واصل وعمومتي عن 
مالك بن عمير . وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال يزيد السلمي والعمومة لكن يشهد لهم جمعهم » 
وواصل بن يزيد مستور لا بأس به » وسعيد بن عنبسة ضعيف جدا واتهمه أبو حاتم وابن معين 
لكن للحديث ثابت عن يزيد السلمي من غير طريقه . 


9-_ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 19 / 295 ) عن علي بن إسحاق الأصبهاني عن مجد بن 
منصور المي عن يعقوب بن مجد الزهري عن واصل بن يزيد السلمي قال حدثني ابي وعمومتي عن 
جدي مالك بن عمیر . وهذا إسناد حسن في المتابعات لجهالة حال يزيد السلمي وباقي رجاله ثقات 


سوي واصل بن يزيد وهو مستور لا بأس به . 
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أما یعقوب الزهري فثقة أو صدوق علي الأقل وأخطأ من قال متروك ء علق عنه البخاري في 
صحيحه ء وقال ابن معين ( صدوق ء ولكن لا يبالي عمن حدث ) وقال ( ما حدثكم عن الثقات 
فاكتبوه وما لا يُعرف من الشيوخ فدعوه ) » وقال حجاج بن الشاعر ( ثقة ) » 


وقال الحاكم ( ثقة مأمون ) » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن سعد ( كان كثير العلم والسماع 
» ولم يجالس مالکا ء وكان حافظا للحديث ) » وصحح له الحاكم في المستدرك ء وروي له ابن حبان 
في صحيحه ء واستشهد به الضياء في المختارة ء 


لکن ضعفه ابن حنبل والنسافئي وأبو زرعة ء ولا أعرف لذلك سببا أو حديثا دعاهم لهذا ء إلا أن 
تكون بضعة أحاديث العتب فيها علي من روي عنهم لا منه هو» وسبق قول ابن معين ( لا يبالي 
عمّن حدث ) ء والرجل صدوق علي الأقل . 


0_ رواہ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 1403 ) عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن مجد بن 
طلحة التيمي عن واصل بن يزيد عن يزيد بن واصل السلمي عن مالك بن عمير . وهذا إسناد حسن 
في المتابعات لجهالة حال يزيد السلمي وباقی رجاله ثقات سوي واصل بن يزيد وهو مستور لا بأس 


په 
1_ رواه الطحاوي في شرح المعاني ( 4639 ) عن علي بن عبد العزيز البغوي عن القاسم بن سلام 


عن يزيد بن هارون الواسطي عن الشرقي بن قطامي الشاعر عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي . 
وهذا إسناد ضعیف لإرساله ورجاله ثقات سوي الشرق ومجالد وكلاهما صدوق . 


00000 


أما مجالد بن سعيد فصدوق أخطأ في بضعة أحاديث فقط ء روي له مسلم في صحيحه ء وقال 
العجلي ( جائز الحديث » حسن الحديث ) » وقال النسان ( ثقة ) وضعفه في رواية » وقال ابن 
المديني ( تكلم الناس فيه وهو ثقة ) ء وقال ابن معين ( ثقة ) وقال ( صالح ) وضعفه في رواية » 
وقال الفسوي ( يكثر ويضطرب ) » 


وضعفه أبو حاتم وابن حبان وابن حنبل البخاري وابن معين في رواية والنسائی في رواية والدارقطني 
وابن مهدي وابن سعد ء والرجل أخطأ فعلا في بعض الأسانيد إلا أنه ليس من شرط الثقة أو 
الصدوق ألا يخطئ أبدا » وخاصة ممن كان مكثرا مثل هذا فقد قارب حديثه ( 300 ) حديث » 


فقول من وثقوه أقرب وأصح والرجل صدوق أخطأ في بضعة أحاديث فقط . 


أما الشرق الشاعر فروي عنه عدد من الأئمة وذكره ابن حبان في الثقات ء وقال الخطيب البغدادي 
( عالم بالنسب وافر الأدب ) » لکن ضعفه الساجي وابن عدي وأبو حاتم ء إلا أن الرجل له أقل من 
عشرين حديثا وتوبع عليها ولم يتفرد بها » فقول ابن حبان أقرب وأصح والرجل صدوق . 


2_ رواہ معمر في الجامع ( 20503 ) عن عبد الله بن طاوس عن طاوس بن كيسان . وهذا إسناد 
ضعيف لإرساله ورجاله ثقات وللحديث طرق أخري كثيرة تقوںه . 


3 _ رواه ابن عدي في الكامل ( 2 / 117 ) عن مجد بن الحسن الباهلي عن علي بن بحر البري عن 
عيسي بن يونس السبيي عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء . وهذا إسناد 
ضعيف لضعف مجد الباهلي وباقي رجاله ثقات سوي الأحوص بن حكيم وهو صدوق إن لم يكن 
ثقة أخطأ في بضعة أحاديث فقط ولم يتفرد بالحديث عن الني . 
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4_ رواه الطحاوي في شرح المعاني ( 4636 ) عن إبراهيم بن أبي داود الأسدي عن عبد الله بن 
صالح الجهني عن ابن لهيعة عن يزيد بن قيس الأزدي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن 
عوف بن مالك . وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي عبد الله الجهني وابن لهيعة وكلاهما 
صدوق أخطأ في بضعة أحاديث فقط . 


أما عبد الله الجهني فقال عبد الملك بن شعيب ( ثقة مأمون ) ء وقال ابن داود الخريي ( ما رأيت 
أثبت من أبي صالح ) » وقال ابن معين ( ثقة ) » وقال مسلمة بن القاسم ( لا بأس به ) » 


وقال أبو زرعة ( لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث ) » وقال ابن القطان ( 
صدوق ولم يثبت عليه ما یسقط له حديثه ) ء وقال أبو یعلي ( کاتب الليث كبيرء لم يتفقوا عليه 
لأحاديث رواها يخالف فيها ) » وحسّن له الترمذي في سننه ء وروي له ابن خزيمة في صحيحه » 
وصحح له الحاكم في المستدرك » 


وضعفه ابن حبان وابن حنبل والنسائي وأحمد بن صالح وابن المديني ء والرجل كان مكثرا جدا » وله 
نحو 1200 إسناد » وقد توبع علي أكثرها إن لم يكن كلها » فمثل هذا إن أخطأ في أحاديث قليلة 


معدودة فلا عتب » 
أما قصة الجار الذي كان يدس فى كتبه فلا أراها تثبت ولا معتمد لمن ذكرها ء ولعل ابن عدي قد 


أصاب حين لخص حاله فقال ( هو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده 
ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب ) ء وصدق ء والرجل صدوق علي الأقل . 
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أما ابن لهيعة فصدوق حسن الحدیث أخطأ في بعضة أحاديث فقط ء روي له مسلم في صحيحه 
متابعة ء ومسلم لا يروي في صحيحه عن ضعفاء وإنما رواة علي الأقل في مرتبة صدوق حسن 
الحديث » 


وقال ابن شاهين ( ثقة ) » وقال ابن وهب ( الصادق البار) ء وقال يحبي بن حسان ( ما رأيت أحفظ 


من ابن لهيعة بعد هشيم ) ء وحدث عنه شعبة بن الحجاج ء 


وضعفه أخرون وقالوا اختلط وضعف حفظه ء وقال آخرون احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه 
تيحض وين ارد 


قال أبو حاتم ( ضعیف وأمره مضطرب ء يكتب حديثه للاعتبار ) ء وقال مرة أخري ( صالح ) ء 
وقال أبو زرعة ( ضعيف وأمره مضطرب ء يكتب حديثه علي الاعتبار ) ء وقال أيضا حين سئل عن 
سماع القدماء منه فقال ( آخره وأوله سواء ء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله 
فيكتبان منه ) » 


وقال أبو عبد الله الحاكم ( لم يقصد الكذب وانما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ ) ء 
وقال ابن حنبل ( حديثه ليس بحجة ) » وقال أيضا ( من كان بمثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه 
وضبطه واتقانه ) » وقال أحمد بن صالح ( من الثقات إلا انه إذا لقن شيئا حدث به ) » 


وقال البخاري ( كان يحبي بن سعيد لا يراه شيئا » واحترقت كتبه في سنة سبعين ومائة ) » وقال 
الدارقطني ( يضعف حديثه ) وقال ( ليس بالقوي ) » وضعفه ابن مهدي وابن المبارك وابن خزيمة 


وابن معين » 
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لکن أیضا نفي بعضهم احتراق كتبه مثل : قال يحبي بن حسان وقيل له الناس یقولون احترق كتب 
ابن لهيعة فقال ( ما غاب له كتاب ) ء وقال النضر بن عبد الجبار ( ما اختلط ابن لهيعة قط حتي 
مات ) ء وفي رواية عن ابن معين أنه قال ( ما اختلط ابن لهيعة قط حتي مات ) ء 


فدعنا نختصر حال الراوي : الرجل في الأصل من الثقات ء ثم اختلفوا هل احترقت كتبه أم لاء فمن 
رأي أن كتبه احترقت رأي أنه حدث من حفظه فأخطأ في بعض الأحاديث » ومن رأي أنها لم تحترق 
رأي أنه ما زال علي الثقة » وربما احترق بعض كتبه فعلا إلا أنه كان لديه نسخة أخري منها ولا مانع 
» لكن من تتبي لأحاديث ابن لهيعة رأيت أنه توبع علي كثير من الأحاديث التي قيل أنه أخطأ فيها 
» وأنه لم يتفرد برايتها ء وبالتالي لا يضعف بسببها ء 


بل وان حتي إن قلنا أنه أخطأ في بضعة أحاديث » فليس من شرط الثقة أو الصدوق أنه لا يخطئ ء 
فكم من ثقة أخطأ في بضعة أسانيد ولم يخرجه ذلك عن كونه ثقة ء لذلك فأعدل الأقوال فيه أنه 
صدوق ريما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ء وعلي كل فلم يتفرد بالحديث عن النبي . 

5_ رواه الطبرانی في المعجم الكبير ( 6132 ) عن عبدان الأهوازي عن عبید الله بن مجد التستري 
عن يزيد بن سفيان البصري عن سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي . 
وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان وباقي رجاله ثقات » وللحديث طرق أخري كثيرة تشھد 


له وتقوبه . 


.. قائمة المصادر مذكورة بأكملها في آخر کتاب ( الكامل في السنن ) .. 
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__ اختصار لل ( 12 ) إسناد للحديث : 


1_ عن قتادة بن دعامة عن يونس بن جبير عن مجد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص 
2_ عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أي صالح السمان عن أبي هريرة 
3_ عن القاسم بن هان عن موسي بن علي عن علي بن رياح عن أبي هريرة 
4_ عن عبيد الله العبسي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم العدوي عن ابن عمر 


5 عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن یحنس بن ابي موسي عن ابي سعيد 

6 عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب 
7 عن مجد بن طلحة عن واصل بن يزيد عن يزيد السلمي عن مالك بن عمير 

8_ عن يزيد بن هارون عن الشرقي بن قطامي عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي 


9 عن معمر بن ابي عمرو عن عبد الله بن طاوس عن طاوس بن كيسان 

0 عن عيسي بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء 

1_ عن ابن لهيعة عن يزيد بن قيس عن عبد الرحمن بن شماسة عن عوف بن مالك 
2_ عن يزيد بن سفيان عن سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي 


1_ الكامل في السّنن ء أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ء بكل من رواها من 
الصحابة » بكل ألفاظها ومتونها المختلفة » من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ء مع الحكم 
علي جميع الأحاديث ء وفيه ( 63,000 ) ثلاثة وستون ألف حديث / الإصدار الرابع 


2_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ( الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل ) وحديث ( النظر إلی وجه 
علي عبادة ) وبيان معناه وحديث ( أنا مدينة العلم وعليٌ بابها ) وتصحيح الأئمة له 


3_ الكامل في الأحاديث الضعيفة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث 
الضعيفة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة 


4_ الكامل في الأحاديث المتروكة والمكذوية / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون 
الأحاديث المتروكة والمكذوية بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة 


5 الكامل في أحاديث فضل الصلاة علي النبي / 160 حديث 
6 الكامل في أحاديث فضائل الصحابة / 4900 حديث 


7_ الكامل في أحاديث فضائل آل البيت لقرابتهم من النبي / 1700 حديث 
8_ الكامل في أحاديث فضائل أي بكر الصديق / 800 حديث 
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9 الكامل في أحاديث فضائل عمر بن الخطاب / 600 حديث 
0 الكامل في أحاديث فضائل عثمان بن عفان / 350 حديث 
1 الكامل في أحاديث فضائل علي بن أبي طالب / 950 حديث 


2_ الكامل في أحاديث فضائل معاوية بن أبي سفيان / 100 حديث 
3_ الکامل في أحاديث أحبٌ الصحابة إلي النبي / 40 حديث 


4 الكامل في أسانيد وتصحیح حديث اطلبوا الخير عند جسان الوجوه من ( 20 ) طريقا عن 
النى وبیان معناه 


5 الكامل في أحاديث أشراط الساعة الصغري / 3700 حديث 


6 الكامل في تواتر حديث مهديّ آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلي النبي 


7_ الكامل في أحاديث زواج النبي من ( 25 ) امرأة وطلق عشرة وارتدت واحدة وما تبع ذلك من 
أقاويل / 200 حديث 


8_ الكامل في أحاديث ماکان لدي النبي من ملك يمين وما تبع ذلك من أقاويل / 60 حديث 


9_ الكامل في تواتر حديث رجم الزاني المحصن من ( 65 ) طریقا مختلفا إلي النبي 
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0_ الکامل في تفاصيل حديث غفر الله لبغجّ بسقیا كلب وبيان أنه ورد في غفران الصغائر وأن 
كلمة بغي تطلق لغودا علي من زنت مرة واحدة / 30 حديث وأثر 


1_ الكامل في أحاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتعا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام وأنها أبيحت 
للصحابة فقط وما تبع ذلك من أقاويل / 90 حديث 


2_ الكامل في أحاديث زواج النبي من عائشة وعمرها ( 6 ) ست سنوات ودخل بها وعمرها ( 9 ) 
تسع سنوات وعمره ( 54 ) أريعة وخمسين عاما / 100 حديث 


3 الكامل فی أحاديث لعن النبي المتبرجات من النساء وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 200 


حديث 


4_ الکامل في أحاديث أمر الني النساء بالخمار والغلالة والذيل وما تبعها من أقاويل / 80 حديث 
5 الكامل في تواتر حديث لا نکاح إلا بولي من ( 12 ) طريقا مختلفا إلي البي 


6 الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الکلب والمرأة والحمار عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن 
الي وجواب عائشة علي نفسها 


7 الكامل في أحاديث لا تؤمٌ امرأةٌ رجلا ولو من وراء ستار / 60 حديث 


لق 


8_ الكامل في أحاديث خلقت المرأة من ضلع أعوج فدارها تعش بها ولن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة وما في معناه / 50 حديث 


9 الكامل فی أحاديث أذِن النبي في ضرب النساء ولا ترفع عصاك عن أهلك / 50 حديث 


0 الكامل في أحاديث لا توفي المرأة حق زوجها وان سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها 


ولا تُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 150 حديث 


1 الكامل في تواتر حديث لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه » من 
( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي » وما تبعه من أقاويل 


2-_ الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر فی مالها إلا بإذن زوجها » من ( 9 ) تسع طرق 
مختلفة إلی النبي » وما تبعه من أقاويل 


3 الكامل فی أحاديث كان النبي لا يصافح النساء وإن صافح وضع علي يده ثوبا / 25 حديث 


4 الكامل في تواتر حديث أكثر أهل النار النساء » من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي ء وما تبعه 
من أقاويل 


0 


35 الكامل في أحاديث كان الي يقبّل نساءه وهو صائم وقدرته علي ملك نفسه وحديث 
عائشة كان الني یقبّلنی ویمصُ لساني / 40 حديث 


6 الكامل في أحاديث کان النبي يباشر نساءه وهي حائض وعلي فرجها خرقة / 40 حديث 


7 الكامل في أحاديث نهي النبي النساء عن الخروج لغير ضرورة وقال ارجعن مأزورات غير 
مأجورات وما في معناه / 100 حديث 


8 الكامل فی أحاديث أن النبي قام لجنازة يهودي وقال إنما قمنا للملائكة واعظاما للذي يقبض 
الأرواح / 20 حديث 


9 الكامل في أحاديث أشراط الساعة الكبري / 500 حديث 


0 الکامل في تواتر حديث دابة آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلي البي 


1 الكامل في تواتر حديث يأجوج ومأجوج من ( 30 ) طريقا مختلفا إلي الني 
2 الکامل في تواتر حديث نزول عيسي آخر الزمان من ( 35 ) طريقا مختلفا إلي النبي 


3 الكامل في تواتر حديث المسيح الدجال من ( 100 ) طريق مختلف إلي النبي 
4 الكامل في زوائد مسند الديلمي وما تفرد به عن كتب الرواية / 1400 حديث 
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5 الكامل في أسانيد وتصحیح حديث من حفظ علي أمتي أربعين حديثا ومن حسّنه وعمل به 
من الأئمة 


6 الكامل في آيات وأحاديث وصف من لم يسلم بالسفهاء والكلاب والحمير والأنعام والقردة 
والخنازير وأظلم الناس وأشرٌ الناس إلي آخر ما ورد من أوصاف / 300 آية وحديث 


7 الكامل في أحاديث قول أبي طالب للنبي إن قومك أنصفوك يقولون لك لا تسبهم ولا تشتمهم 
ولا تسفههم ولا تقتحم مجالسهم حتي لا يسبوك ودشتموك ويؤذوك / 200 حديث 


8 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الفتنة في قوله تعالي ( والفتنة أكبر من القتل ) المراد 
بها الكفر / أي أن الكفر والشرك أعظم عند الله من القتل 


9 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قصة الغرانيق وذكر ( 25 ) صحابي وتابي وامام ممن 
قبلوها وفسّروا بها القرآن 


0 الكامل في أحاديث کان الني يخير المشركين بين الإسلام والقتل فمن أسلم تركه ومن أت قتله 
ونقل الإجماع علي ذلك وأن ما قبله منسوخ / 350 حديث و50 أثر 


1 الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وايجاب عدم مساواتهم بالمسلمین وما تبعها من أقاويل 


ونفاق وحروب / 900 حديث 
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2_ الكامل في تواتر حدیث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وان قتله عامدا وانما له الدية فقط من ( 


9 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب 


3 الكامل في تواتر حديث لا يرث الكافر من المسلم شیئا من ( 13 ) طريقا مختلفا إلی النبي وما 


تبعه من أقاويل ونفاق وحروب 


4 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث دية الكتايّ نصف دية المسلم من خمسة طرق ثابتة عن 
النبي وما تبع ذلك من أقاويل ونفاق وحروب 


5 الكامل في أحاديث من جهر بتكذيب النبي أو قال ديننا خيرٌ من دين الإسلام يُقتل وما تبعها 
من أقاويل ونفاق وحروب / 100 حديث 


6 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن المرأة التي وضعت السم للنبي في الشاة قتلها الني 
وصَلبَھا 


7 الكامل في تواتر حديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه من ( 40 ) طريقا مختلفا 
إلی النبي ونقل الإجماع علي ذلك وبيان اختلاف حد الردة عن حد المحاریة وما تبعه من أقاويل 


ونفاق وحروب 


8_ الکامل في تواتر حديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يسكنها إلا مسلم من ( 
4 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب 


9 الكامل في أحاديث من أت الإسلام فخذوا منه الجزية والخَرَاجٍ ثلاثة أضعاف ما علي المسلم 
واجعلوا عليهم الذل والصّغار وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 200 حديث 


60_ الكامل في أحاديث من أت الجزدة والخَرّاج وشروط أهل الذمة أو خالفها حكم فيهم الي 
بالقتل وأخذ أموالهم غنائم ونسائهم وأطفالهم سبایا وما تبعها من أقاویل ونفاق وحروب / 250 


حدیث 


1_ الكامل في شهرة حديث أمرنا النبي أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن 
لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنائم السبايا من ( 10 ) طرق مختلفة إلي النبي وما تبعه من 


أقاويل ونفاق وحروب 
2 الكامل في أحاديث من شهد الشهادتين فهو مسلم له الجنة خالدا فيها وله مثل عشرة أضعاف 
أهل الدنيا جميعا وإن قتل وزني وسرق ومن لم يشهدهما فهو كافر مخلد في الجحيم وان لم یؤذ 


إنسانا ولا حيوانا / 800 حديث 


3_ الكامل في أحاديث لا يؤمن بالله من لا يؤمن بی ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة / 150 


حديث 
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4_ الکامل في أحاديث أن قوله تعالی ( لتجدن أقربهم مودة ) نزل في أناس من أهل الكتاب لما 


سمعوا القرآن آمنوا به وبالبي / 80 حديث 


5 الكامل في أحاديث نُهينا أن نستغفر لمن لم يمت مسلما وحيثما مررت بقبر کافر فبشّره 
بالنار / 70 حديث 


6 الكامل في تواتر حديث استأذنت رب أن أستغفر لأمي فلم يأذن لی من ( 24 ) طريقا مختلفا 
إلي النبي وأن حديث إحياء أبوي النبي حديث آحاد بإسناد مسلسل بالكذابين والمجهولين 


7 الكامل في شهرة حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في النار من تسع طرق مختلفة إلي النبي 


8 الكامل في تواتر حديث أطفال المشركين في النار والوائدة والموءودة في النار من ( 10 ) عشر 
طرق مختلفة إلي الي 


9 الكامل في تواتر حديث سُئل النبي عن قتل أطفال المشركين فقال نعم هم من أهليهم من ( 
1) طريقا مختلفا إلي النبي وبيانه 


0 الكامل في أحاديث إباحة التألي علي الله وأمثلة من تألي الصحابة علي الله أمام النبي وأحاديث 
النهي عنه والجمع بينهما / 70 حديث 
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1 الکامل في أحاديث من رأي منكم منكرا فليغيّره وان الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه عمّهم الله 
بالعقاب / 700 حديث 


2 الكامل في أحاديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيّ ومن جالس أهل المعاصي 
لعنه الله / 50 حديث 


3 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ومن خلع جلباب 
الحياء فلا غيبة له من ( 10 ) عشر طرق عن النبي 


4 الكامل في تواتر حديث أيما امرئ سببته أو شتمثه أو آذيته أو جلدته بغير حق فاللهم اجعلها 
له زكاة وكفّارة وقربة من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي الي 


5 الكامل في أحاديث فضائل العرب وحب العرب إيمان وبغضهم نفاق / 100 حديث 


6 الكامل في أحاديث فضائل قريش وأن الله اصطفي قريشا علي سائر الناس وحب قريش إيمان 
وبغضهم نفاق / 200 حديث 


7 الكامل في أحاديث أَحلّت لي الغنائم ومن قتل كافرا فله ماله ومتاعه وأحاديث توزيع الغنائم 
وأنصبتها وأسهمها / 900 حديث 
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8 الكامل في أحاديث من كان النبي يعطيهم المال للبقاء علي الإسلام وقولهم كنا نبغض النبي 
فظلّ يعطينا المال حتي صار أحبٌّ الناس إلينا / 50 حديث 


9_ الكامل في أحاديث إن كُمُس الغنائم لله ورسوله وأحلّ الله للنبي أن يصطفي لنفسه ما يشاء 
من الغنائم والسبايا / 100 حديث 


0_ الكامل في أحاديث اغزوا تغنموا النساء الجسان ومن لم يرض بحكم النبي قال لأقتلنّ رجالهم 
ولأسبينَ نساءهم وأطفالهم وأحاديث توزبعهم كجزء من الغنائم كتوزيع المال والمتاع / 300 


حديث 


1 الكامل في أحاديث نقل العبد من سيد إلي سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله من عتقه 
ونقل الإجماع أن عتق العبيد ليس بواجب ولا فرض / 950 حديث 


2 الكامل في أحاديث لا يُقتل حر بعبد قصاصا وان قتله عامدا وعورة الأَمَة المملوكة من السرة 
إإلي الركبة وباقي الأحكام التي تختلف بين الحر والعبد / 250 حديث 


3 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن 
صححه من الأئمة 


4 الکامل فی أسانيد وتصحیح حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وبیان معناه ومن 
حسّنه وضغفه من الأئمة وانكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب 


5 الكامل في أسانيد وتضعيف حديث نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام وتضعيف الأئمة 
له وانكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب 


6 الكامل في تواتر حديث لا تأتوا النساء في أدبارهن ولعن اللّه من أن امرأته في دبرها من ( 19 ) 
طريقا مختلفا إلی النبي 


7 الكامل في تواتر حديث الشؤم في الدار والمرأة والفرس عن ( 9 ) تسعة من الصحابة عن النبي 
وانكارهم علي عائشة 


8 الكامل في تواتر حديث شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد وشهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم في رواية الحديث النبوي 


9 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إذا أتي الرجل امرأته فلیستترا ولا يتجردا تجرد العيرين 
ونقل الإجماع أن عدم تعري الزوجين عند الجماع مستحب 


0 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا يدخل الجنة ديوث من سبعة طرق عن النبي 
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1_ الكامل في شهرة حديث لعن الله المحَلّل والمحَلّل له من ( 8 ) ثمانية طرق مختلفة إلي النبي 


2_ الکامل في أسانيد وتصحیح حديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ومن حسّنه من الأئمة 
والإنكار علي من منع العمل به 


3 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن صححه من الأئمة 


وانكارهم علي من قال أنه ضعيف أو متروك 


4 الکامل في أحاديث مصر وحديث إذا رأيت فيها رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها 


/ 60 حديث 


5 الكامل في أحاديث الشام ودمشق واليمن وأحاديث الشام صفوة الله من بلاده وخير جُندِه / 


0 حديث 


6_ الكامل فی أحاديث العراق والبصرة والكوفة وکربلاء / 120 حديث 
7 الكامل في أحاديث قزوين وعسقلان والقسطنطينية وخراسان ومَرو / 90 حديث 


8_ الکامل في أحاديث سجود الشمس تحت العرش في الليل كل يوم والكلام عما فيها من معارضة 
لقوانين علم الفلك 
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9_ الكامل في أحاديث الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار وفعل النبي لذلك ( 10 ) عشر سنين 
وجواب مُنكري الاستنجاء بالمنديل علي أنفسهم / 40 حديث 


0 الكامل في أحاديث الأمر بقتل الكلاب صغيرها وكبيرها أبيضها وأسودها حتي الكلاب الأليفة 
وكلاب الحراسة والکلام عما نُسيخ من ذلك / 120 حديث 


1 الكامل في تواتر حديث من اقتني كلبا غير كلب الصيد والحراسة نقص من أجره كل يوم 
قيراط من ( 14 ) طريقا مختلفا إلي البي 


2 الكامل في تقريب ( سنن ابن ماجة ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان 


عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه 


3 الكامل فى أحاديث ( سنن ابن ماجة ) التى قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك 
وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 140 حديث 


4 الكامل في تقريب ( سنن الترمذي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث والإبقاء 
علي ما فيه من الأقوال الفقهية وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه 


5 الكامل في أحاديث ( سنن الترمذي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك 
وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 50 حديث 


5011000000 


6 الكامل في تواتر حديث الميت يُعَذَّبُ بما نيح عليه عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي 
وانكارهم علي عائشة 


7 الكامل في تواتر حديث أن النبي بال قائما عن عشرة من الصحابة وانكارهم علي عائشة 
8 الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا يُقتل مسلمٌ بكافر قصاصا وان كان معاهدا غير 
محارب مع ذكر ( 50 ) صحابيا وإماما منهم مع بيان تناقض أبي حنيفة في المسألة وجوابه علي 


۰ 


9 الكامل في زوائد کتاب الکامل ف ضعفاء الرجال لابن عدي وما تفرد به عن كتب الرواية 
/ 700 حديث 


0 الكامل في الأسانيد مع تفصيل كل إسناد وبيان حاله وحال رواته / الجزء الأول / 2500 
إسناد 


1 الكامل في أحاديث الصلاة وما ورد في فرضها وفضلها وكيفيتها وآدابها / 5700 حديث 


2 الكامل في أحاديث قتل تارك الصلاة ونقل الإجماع أن تارك الصلاة يُقتل أو يُحبس ويُضرب 
حتي يصلي / 90 حديث 
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3 الكامل فی أحاديث الوضوء وما ورد في فرضه وفضله وكيفيته وآدابه / 1000 حديث 


4 الكامل في تواتر حديث الأذنان من الرأس في الوضوء من ( 16 ) طريقا مختلفا إلي الني 
5 الكامل في أحاديث الأذان وما ورد في فرضه وفضله وكيفيته وآدابه / 390 حديث 


6 الكامل في أحاديث الجماعة والصف الأول للرجال في الصلاة وما ورد في ذلك من فضل 


وآداب / 340 حديث 


7 الكامل في أحاديث القراءة خلف الإمام في الصلاة / 85 حديث 
8 الكامل في أحاديث المسح علي الخفين في الوضوء / 170 حديث 


9 الكامل في أحاديث التيمم وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه / 90 حديث 
0 الكامل في أحاديث سجود السهو في الصلاة وما ورد في كيفيته وآدابه / 60 حديث 


1 الكامل في أحاديث صلوات النوافل وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 980 حديث 
2 الكامل في أحاديث المساجد وما ورد في بنائها وفضلها وآدابها / 1000 حديث 


3 الكامل في أحاديث القنوت في الصلاة وما ورد في فضله وآدابه / 70 حديث 


4 الکامل في أحاديث الوتر والتهجد وقيام الليل وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه / 870 


حديث 


5 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبيان من 
صححه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعفه 


6 الكامل في أحاديث السواك وما ورد في فضله وآدابه / 170 حديث 
7 الكامل في أحاديث صلاة الجنازة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 380 حديث 


8 الكامل في أحاديث صلاة الاستسقاء وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 50 حديث 
9 الكامل في أحاديث صلاة الاستخارة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 10 أحاديث 


0 الكامل في أحاديث صلاة التسابيح وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها وتصحيح أكثر 
من ( 20 ) إماما لها 


1 الكامل في أحاديث صلاة الحاجة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 35 حديث 
2 الكامل في أحاديث صلاة الخوف وما ورد في كيفيتها وآدابها / 65 حديث 


3 الكامل في أحاديث صلاة الكسوف والخسوف وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 100 


حديث 


3 


4 الكامل في أحاديث صلاة العیدین وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 115 حدیث 
5 الکامل في أحاديث صلاة الضحي وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 125 حديث 


6 الكامل في أحاديث رجم الزاني مع بيان أن تحريم الزني أمر شرعي وليس طبیا أو لمنع اختلاط 
النسل بسبب إباحة نكاح المتعة ( 20 ) سنة في أول الإسلام / 180 حديث 


7 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا 
فلحسته بلسانها وتصحيح الأئمة له وبيان أن الحجة الوحيدة لمن ضعفه أنه لا يعجبهم 


8 الكامل في أحاديث سبب نزول آية ( لا إكراه في الدين ) وبيان أنها نزلت في اليهود والنصاري 
وليس في عموم المشركين والمرتدين والفاسقين / 85 حديث وأثر 


9 الكامل في تواتر حدیث من کنٹ مولاه فعليٌ بن آي طالب مولاه من ( 40 ) طريقا مختلفا 
إلي النبي 


0 الكامل في آيات وأحاديث واجماع إن الدين عند الله الإسلام ولا يدخل الجنة إلا مسلم 
وحيثما مررت بقبر کافر فبشرہ بالنار وما ورد في هذه المعانی / 1300 آية وحديث 


1 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الطير من ( 40 ) طريقا إلي البي ومن صححه من الأئمة 
وبيان تعنت بعض المحدثين في قبول أحاديث فضائل علي بن أبي طالب 
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2 الكامل في أحاديث بعثني ربي بکسر المعازف والمزامير وبيان اختلاف حكم الغناء عن حكم 
المعازف / 120 حديث / مع بيان وتنبيه حول سرقة بعض كتب الكامل ونسبتها لغير صاحبها 


3 الكامل في أحاديث حرم الني الغناء ولعن المغتي والمغئی له مع بيان اختلاف حكم المغنية 
الحرة عن المغنية الأمَةَ المملوكة واختلاف حکم الغناء عن حكم المعازف / 100 حديث 


4 الكامل في أحاديث الخمر وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود وبيان عدم 
امتناع الصحابة عنها قبل تحريمها / 700 حديث 


5 الكامل في تواتر حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام من ( 19 ) طريقا مختلفا إلي النبي 


6 الكامل في تواتر حديث من شرب الخمر أربع مرات فاقتلوه من ( 15 ) طريقا مختلفا إلي النبي 
وبيان اختلاف الأئمة في نسخه 


7 الكامل في أحاديث السرقة وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود بقطع الأيدي 
والأرجل / 650 حديث 


8 الكامل في أحاديث حد السرقة وما ورد فيه من مقادير وقطع الأيدي والأرجل ونقل الإجماع 
علي ذلك / 140 حديث 
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9 الكامل في أحاديث عمل قوم لوط وما ورد فيه من تحريم وذم ووعيد وعقوبة وحدود مع 
بيان أن تحريم ذلك أمر شرعي وليس طبي / 100 حديث 


0 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط مع بيان 
اختلاف الصحابة والأئمة في حده بين الرجم والقتل والحرق 


1 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من وقع علي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ومن صحّحه 
من الأئمة والجواب عن حجج من ضِعّفه 


2 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُذُوله ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 


3 الكامل في أسانيد وتصحیح حدیث المرأة تُقبل وتُدبر في صورة شيطان فمن وجد ذلك 
فليأت امرأته ونصرة الإمام مسلم في تصحيحه وبيان تعنت وجهالة مخالفيه 


4 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث صدقك وهو كذوب وبيان فائدته الفقهية في عدم اعتبار 
الحالات الفردية فى القواعد العامة 


5_ الكامل ف اتفاق الصحابة والأئمة علي حد الرذة وأنه علي مجرد الخروج من الإسلام بقول 
أو فعل مع ذكر ( 150 ) صحابي وامام منهم وبیان سبب إخفار الجُدد لكثير من آثار واجماعات 
الصحابة والأئمة 
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6_ الکامل في تقریب ( سنن الدارمي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حدیث وبیان عدم 


وجود حديث متروك أو مكذوب فيه 


7_ الكامل في أحاديث ( سنن الدارمي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك 
وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 10 أحاديث 


8 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث خلق الله الترية يوم السبت ومن صححه من الأئمة 
ونصرة الإمام مسلم علي تعنت مخالفيه 


9 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث النساء شقائق الرجال وبيان أنه ورد مخصوصا مقصورا 
علي الجماع وتشابه الأبناء مع الآباء والأمهات بالوراثة 


0_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث علي بن أبي طالب سيد المسلمين وامام المتقين وقائد 
الث اکان من خسن طرق عن التي 


1 الكامل في أسانيد وتصحيح حدیث يتجتي الله يوم القيامة لعباده عامة ويتجلي لأبي بكر 
خاصة من خمس طرق عن النبي 


2 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الزهرة فتنت المَلكين هاروت وماروت فمسخها الله 
كوكبا ومن صححه من الأئمة ومن قال به من الصحابة 


7 


3 الكامل في إعادة النظر في حديث نباث الشّعر في النفِ أمانُ من الجُذام واثبات صحته 


وجوابي علي نفسي وحججي حين ضغفلہ 


4 الكامل في تقريب ( صحيح ابن حبان ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان 
عدم وجود حديث ضعيف فيه ونصرة الإمام ابن حبان علي تعنت مخالفيه 


5 الكامل في تقريب ( الأدب المفرد ) للبخاري بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث 
وبيان أن ليس فيه إلا ستة أحاديث ضعيفة فقط وبیان جواز العمل بالضعيف والضعيف جدا 


6 الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي الخمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها سوي 
الوجه والكفين علي الأكثر مع ذكر ( 100 ) صحابي وامام منهم وكشف جهالة الحدثاء الأغرار 


7 الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز ضرب الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِکر ( 100 
) صحابي وامام منهم وبیان أن معني النشوز هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء 
الأغرار 


8 الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن آيات ( قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) 
و( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) و( إن جنحوا للسلم فاجنح لها ) وأشباهها 
منسوخة في المشركين ومخصوصة بمزيد أحكام في أهل الكتاب مع ذكر ( 120 ) صحابي وامام 
منهم و( 280 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم 


لق 


9 الكامل في تقريب ( الجامع الصغیر وزبادته ) للسيوطي ببيان الحكم علي كل حدیث واصلاح 
ما أفسده المتعنتون في الحكم علي أحاديثه ورفع نسبة الصحيح فيه من ( 55 96 ) إلي ( 90 96 ) 
مع تشكيل جميع ما في الكتاب من أحاديث / 14500 حديث 


0_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث كل أمرذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع 
وتصحيح أكثر من ( 15 ) إماما له وبيان الأسباب الحديثية لتعنت كثير من المعاصرین في الحكم 
على الأحاديث 


1 الكامل في أحاديث ( مسند أحمد ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك 
وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 95 96 ) من 


أحاديثه 


2 الكامل في أحاديث ( سنن أبي داود ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك 
وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 98 96 ) من 


أحاديثه 
3 الكامل في أحاديث ( مستدرك الحاكم ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك 


وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 99 96 ) من 


أحاديثه 


جح 00000000 


4 الكامل في أسانيد وتضعيف حدیث لا تعلموهن الكتابة وبيان أنه ليس بمتروك ولا مکذوب 
وأنه ورد في النغي عن تعليم المغنيات 


5 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث عوّدوا نساءكم المغزل ونعم لهو المرأة المغزل من سبعة 
طرق عن النبي وبيان معناه 


6 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ينادي منادٍ يوم القيامة غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت 
مجد حتي تمر علي الصراط من سبعة طرق عن النبي ومن حسّنه من الأئمة والجواب عن تعنت من 
لم يعجبهم الحديث 


7 الكامل في تواتر حديث الفخذ من العورة من ( 12 ) طریقا مختلفا إلي النبي وذكر ( 40 ) إماما 


ممن صححوه واحتجوا به مع بيان شدة ضعف ما خالفه 


8 الكامل في تواتر حديث أوتيت القرآن ومثله معه من ( 13 ) طريقا مختلفا إلي البي وذكر 


( 50 ) إماما ممن صححوہ مع بيان ( 10 ) أوجه عقلية لوجود وحي مرويٌّ غير القرآن 


9 الکامل في أسانيد وتصحيح حديث اعرضوا حدیئی علي القرآن من ( 9 ) تسعة طرق عن 
الي وديان سبب وروده وأن الي قاله في روايات المجهولين غير معروئی العدالة والعلم والثقة 


0 الكامل في إثبات تصحيح ( 35 ) خمسة وثلاثين إماما منهم ابن معين لحديث أنا مدينة العلم 
وعلي بن أبي طالب بابها وبيان اتباع من ضعفوه لتعنتات العقيلي وجهالات ابن تيمية 


1 الكامل في أسانيد وتصحيح حدیث النظر إلي وجه علي بن أبي طالب عبادة من ( 20 ) طريقا 
عن النبي وتصحيح ( 10 ) عشرة أئمة له وبيان اتباع من ضغفوہ لتعنتات ابن حبان وجهالات ابن 
الجوزي 


2 الكامل في أحاديث البدع والأهواء وما ورد فيها من نهي وذم ووعيد وأحاديث اتباع السنن وما 
ورد فيها من أمر وفضل ووعد / 1300 حديث 


3 الكامل في أحاديث القَدَر وأن الله قدّركل شئ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وأحاديث القدرية نفاة القدر وما ورد فيهم من ذم ولعن ووعيد / 390 حديث 


4 الكامل في أحاديث المرجئة القائلين أن الإيمان قول بلا عمل وما ورد فيهم من ذم ولعن 


ووعيد / 30 حديث 


5 الكامل في أحاديث الخوارج وما ورد فيهم من ذم ولعن ووعيد وأحاديث بيان أن أصل 
الخوارج هو رفض أحكام النبي وان لم يقتلوا أحدا / 75 حديث 


6 الکامل في أسانيد وتصحیح حدیث من وقر صاحب بدعة فقد أعان علي هدم الإسلام من 
( 8 ) ثمانية طرق عن النبي وبيان تهاون من ضعفوه في جمع طرقه وأسانيده 


7 الكامل في أحاديث صفة الجنة وما ورد فيها من نعيم وطعام وشراب وجماع وحور عين 
ودرجات وخلود ونظر الي وجه الله / 600 حديث 


8 الكامل في أحاديث صفة النار وما ورد فيها من وعيد وعذاب ودرجات وخلود / 250 حديث 


9_ الكامل في أحاديث علم القرآن والسئن وما ورد في تعلمه وتعليمه من أمر وفضل ووعد وفي 
الجهل به من نهي وذم ووعيد / 1400 حديث 


0 الكامل في أحاديث وان أفتاك المفتون وبيان ما في نصوصها أن الإثم ما حاك في صدرك أنه 
حرام وان أفتاك المفتون أنه حلال فإن قلب المسلم الورع لا يسكن للحرام / 20 حديث 


1 الکامل في أسانيد وتصحيح حديث طلب العلم فريضة علي كل مسلم من ( 40 ) طريقا عن 
الي مع بيان الفرق الجوهري بين علم الدين واختلافه وعلم المادة وثبوته 


ہی سوب أحاديث احرقوني لئن قدر الله أن يجمعني ليعذبني وبيان أن معناه من التقدير 


وليس القدرة كقول نبي الله يونس ( فظن أن لن نقدر عليه ) وأن الرجل کان مشرکا وآمن قبل موته 
/ 25 حديث وأثر 


ااا ا 


3 الكامل في أحاديث فضل العقل ومكانته ومدحه مع بیان إمكانية استقلال العقل بمعرفة 
الحسن والقبيح والمحمود والمذموم / 80 حديث 


4 الكامل في أحاديث تبرّك الصحابة بِغَرّق الي ودمه ووضوثه وربقه ونخامته وملابسه 
وأوانيه ويصاقه وأظافره / 100 حديث 


5 الکامل في أحاديث الأبدال وما ورد في فضلهم وبيان اتفاق الأئمة علي وجود الأبدال مع 
ذكر ( 40 ) إماما ممن آمنوا بذلك منهم الشافعي وابن حنبل / 20 حديث و60 أثر 


6 الكامل في أحاديث الزهد والفقر وما ورد في ذلك من فضل ومدح ووعد وأحاديث أن الله 
خير النبي بين الغني والشبع والفقر والجوع فاختار الفقر والجوع / 750 حديث 


7 الكامل في أحاديث تقبيل الصحابة ليد النبي ورجله وبيان استحباب الأئمة لتقبيل أيدي 
الأولياء والصالحين / 20 حديث 


8 الكامل في أحاديث فضائل القرآن وتلاوته وآياته وحفظه وتعلمه وتعليمه وأحاديث فضائل 
سور القرآن / 2000 حديث 


9. الکامل فی أحاديث فضائل سورة يس وما ورد في فضل تلاوتها والمداومة عليها وقراءتها 
علي الأموات / 40 حديث 
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0 الكامل في أحاديث من حلف بغير الله فقد أشرك ومن حلف بالأمانة فلیس منا / 40 حديث 


1 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبر والديه في كل جمعة عفر له وگتب بَرَاً من 
خمس طرق عن النبي وبيان تجاهل من ضغفوہ لطرقه وأسانيده بغضا منهم للصوفية 


2 الكامل في إثبات أن قصة عمر بن الخطاب مع القبطي وعمرو بن العاص ومتي استعبدتم 
الناس مكذوبة كليا مع بيان ثبوت عكسها عن عمر والصحابة وتعاملهم بالعبيد والإماء 


3 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن النبي سُئل هل ينكح أهل الجنة فقال نعم دَخماً 
دحما بدگر لا يمل وشهوة لا تنقطع من ( 8 ) ثمانية طرق عن النبي 


4 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 

من ( 7 ) سبعة طرق عن الني 

5 الكامل في تواتر حديث تفترق أمتي علي ( 73 ) ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
من ( 14 ) طريقا مختلفا عن النبي 


6 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم واختلاف 


أصحابي لكم رحمة من خمسة طرق عن النبي وبيان قيامه مقام الحديث المكذوب اختلاف أمتي 


4٥محر‎ 


7 ا بإ[ ھھ 


7 الکامل في أسانيد وتصحيح حديث يأني في آخر الزمان قوم یسمون الرافضة يرفضون الإسلام 
فجاهدوهم فإنهم مشركون من ( 10 ) عشر طرق عن النبي وبيان ما خي من طرقه ورواته 


8 الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن شهادة النساء في الحدود والعقوبات غير مقبولة مطلقا 
وان كانت أصدق الناس وأوثقهم واتفق الجمهور أن شهادة النساء غير مقبولة في المعاملات غير 
المالية واتفقوا علي قبولها في المعاملات المالية مع ذكر ( 100 ) صحابي وامام منهم 


9_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن شهادة اليهود والنصاري والمشركين علي المسلمين غير 
مقبولة وشهادة المسلمين عليهم مقبولة واختلفوا في قبول شهادة اليهود والنصاري والمشركين 
بعضهم علي بعض مع ذكر ( 140 ) صحابي وامام منهم 


0 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الرايات السود من ( 10 ) طرق عن النبي وتصحيح الأئمة 
له مع بيان ما ورد في بعض الأحاديث من أمر باتباعها وفي بعضها النهي عن اتباعها والجمع بينهما 
1 الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن تارك الصلاة يُقتل وقال الباقون يُحبس ویٔضرب 
ضربا مبرحا حتي يصلي مع بيان اختلافهم في القدر الموجب لذلك من قائل بصلاة واحدة إلي قائل 
بأربع صلوات مع ذكر ( 100 ) صحابي وامام منهم 


2 الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن لا يُقتل حرٌ بعبد قصاصا وان قتله عامدا مع 
ذكر ( 80 ) صحابي وامام قالوا بذلك منهم أبو بكر وعمر وعلي والشافعي ومالك وابن حنبل مع بيان 
ضعف من خالفهم 


3 الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن دية المرأة في القتل الخطأ نصف دية الرجل مع ذكر 
( 100 ) صحابي وامام منهم 


4 الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن رأس الأمّة المملوكة وثديها وساقها ليس بعورة وليس 
الحجاب والجلباب عليها بفرض مع ذكر ( 60 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم وما تبع ذلك من أقاويل 


5 الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية الكتابي في القتل الخطأ نصف أو ثلث دية 
المسلم مع ذكر ( 70 ) صحابي وامام منهم وبيان ضعف من خالفهم 


6 الكامل في أحاديث ذكر الله وما ورد في فضله والأمر به والإكثار منه وأحاديث الأدعية 
والأذكار وما ورد في ألفاظها وفضائلها وأورادها / 6000 حديث 


7 الكامل في أحاديث الدعاء وما ورد في الأمر به والإكثار منه وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه 
وأوقاته / 650 حديث 


8 الكامل في أحاديث التوبة والاستغفار وما ورد في ذلك من أمر وفضل ووعد وما في تركه 
من نهي وذم ووعيد مع بیان تفاصيل حديث من عيّر أخاه بذنب وحديث أصاب رجل من امرأة 
قبلة / 650 حديث 


9 الكامل في أحاديث الكذب وما ورد فيه من نهي وذم ولعن ووعيد مع بيان أن الكذب هو 
الإخبار بخلاف الواقع ولو بغير ضرر ودخول التمثيل في ذلك / 600 حديث 


0 الكامل في تواتر حديث من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك 
ومن رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك من ( 13 ) طريقا مختلفا إلي النبي 


1 الكامل في تواتر حديث اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا لأنهم شغلونها عن صلاة العصر 
من ( 11 ) طريقا مختلفا إلي النبي 


2 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث المرأة الساخط عليها زوجها لا تُقبل لها صلاة من ( 10 ) 
عشر طرق عن النبي وذكر ( 20 ) عشرين إماما ممن صححوه واحتجوا به 


3 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث عند كل ختمة للقرآن دعوة مستجابة من ( 7 ) سبع 
طرق عن النِي 


4 الكامل في الأسانيد مع تفصیل کل إسناد وبیان حاله وحال رواته / الجزء الثاني / مجموع 
الجزء الأول والثانی ( 4000 ) إسناد 


5 الكامل في تواتر حديث أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله من ( 35 ) طريقا 
مختلفا إلي النبي وذكر ( 135 ) إماما ممن صححوہ وبيان اتفاق الأئمة علي موافقته للقرآن مع 


إظهار التساؤلات حول تعصيب الإنكار علي الإمام البخاري رغم موافقة جميع الأئمة له 


6 الكامل في تصحيح حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وذكر ( 10 ) 
أئمة ممن صححوه وبیان تأويله وتعنت من ضغفوہ في حكمهم علي الرواة وسوء أدبهم مع الأئمة 


7 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث یات في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم 
همتهم الدنيا ليس لله فيهم حاجة من خمس طرق عن النبي ومن صححه من الأئمة 


8 الكامل في أسانيد وتصحیح حديث يأتِ علي الناس زمان ألسنتهم أحلي من العسل وقلوبهم 
قلوب الذئاب لأبعثنَ عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا من ( 10 ) طرق عن النبي وبيان تعنت 
من ضغفوہ فی حكمهم علي الأحاديث 


9 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث نهي النبي أن یتوضاً الرجل بماء توضأت منه امرأة وذکر ( 


0 ) إماما ممن صححوه وبيان اختلاف الأئمة ف نسخه ونقل الإجماع على جواز وضوء الرجال 
والنساء بماء توضأ منه رجل 


دہ وی ہس 


0 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أقل الرہا مثل أن ينكح الرجل أمّه من ( 16 ) طريقا عن 
النبي وبيان التعنت المطلق لمن ضغفوہ مع بيان الدلائل علي عدم تحريم المعاملات البنكية 
الحديثة وقروضها وعدم دخولها في الربا 


1 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمّروه بالصلاة واضریوہ 


عليها إذا بلغ عشر سنين وذكر ستين ( 60 ) إماما ممن صححوه 


2 الكامل فی أسانيد وتصحيح حديث ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذي 
بجار السوء كالأحياء من خمس طرق عن النبي وبيان الأخطاء المنكرة التي وقع فيها من ضِعّفوه 


3 الكامل فى أسانيد وتصحيح حديث ينادي القبر أنا بيت الوحدة أنا بيت الوحشة أنا بيت 


الدود من خمس طرق عن النبي وبيان الجهالة التامة لمن ادعوا أنه مكذوب 


4 الکامل في مدح الإمام ابن أي الدنيا وذكر ( 200 ) كتاب من كتبه وبیان الاختلاف بيني وبينه 
في طرق جمع الأحاديث النبوية وبیان جواز تسمية الكتب بالكامل 


5 الكامل في أحاديث سبب نزول آية ( عبس وتولي ) وبيان اتفاق الصحابة والأئمة أن العابس 
فيها هو النبي مع ذكر ( 70 ) صحابي وإمام منهم وبيان أقوالهم أنها للعتاب / 75 حديث وأثر 


6 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث نهي النبي أن يؤكل الطعام سخنا وقال إن الطعام الحار لا 
بركة فيه من عشر ( 10 ) طرق عن النبي وبيان أن ذلك علي الاستحباب 


7 الكامل في أسانيد وتصحيح حديث تزبوا كتبكم فإن ذلك أنجح للحاجة من تسع طرق عن 
النی مع بيان تأويله واستحباب الأئمة له وانكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب 


8 الكامل في تواتر حديث أنت ومالك لأبيك من ( 12 ) طريقا مختلفا إلی النبي وذكر ( 50 ) 


إماما ممن صححوه واحتجوا به مع بیان تأويله ومعناه 


9 الكامل في أسانيد وتصحیح حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله 
إلا بعدا وثبوته عن الصحابة وبيان وجوب ترك تضعيفات الألباني في كل الأحاديث بالكلية 


0 الكامل في أحاديث الاحتضار والموت والكفن وغسل الميت والجنازة والقبور والدفن 
والتعزية وما ورد في ذلك من أحكام وآداب / 2200 حديث 


1 الكامل في أحاديث النياحة علي الميت وما ورد في ذلك من نهي وذم ولعن ووعيد / 160 


حديث 


2 الكامل في أحاديث الغيبة والنميمة وما ورد في ذلك من نهي وذم ولعن ووعید وما في تركها 


من أمر وفضل ووعد / 370 حديث 


3 الكامل في أحاديث الحياء والستر وعدم المجاهرة بالمعصية وما ورد ٤‏ ذلك من أمر وفضل 


ووعد وما ورد في ترك ذلك من نهي وذم ووعيد / 290 حديث 


4 الكامل في أحاديث السلطان ظل الله في الأرض وأحب الناس إلي الله إمام عادل وأبغضهم 
إليه إمام جائر وحرمة الخروج عليهم بالكلية وما ورد في ذلك من أحاديث / 1000 حديث 


5 الكامل في أحاديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبي للغرباء وما ورد في ذلك المعني 
من أحاديث / 160 حديث 


6 الكامل في تواتر حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا من ( 25 ) طريقا مختلفا إلي الني 


7 الكامل في أحاديث بر الوالدين وصلة الأبناء والإخوة والأقارب والأصحاب والجيران وما ورد 
في ذلك من فضائل وأحكام وآداب / 4800 حديث 


8 الكامل في أحاديث فضائل التسمية بمحمد وبيان جواز التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم 
/ 50 حديث 


“سرت اس / کتاں رخ وید | 
الامل ل تور مریٹ لؤن ہت عون 
حر نا غر لہ من ان مت شرو من 


1 ال ني يان تأوبلى 
لوه و / عام عم يني لب بان 


(12) طا 


